Franciszek Wieniawa Długosz 


C. k. Sędzia powiatowy w Krzeszowicach, 


przeżywszy lat 42, opatrzony 55. Sakramentami, po dlugiéj i ciężkićj chorobie, 


zmarł dma 2 Lipca 1880 roku. 


Stroskana Zona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Niedziele 
dnia 4 Lipca o godzinie 5 po południu z domu wprost na cmentarz parafialny, oraz na 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


w Poniedziałek dnia 5 Lipca w Kościele parafialnym w Krzeszowicach odprawić się mające. 


W drukarni „CZASU« w Krakowie. 
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